AMENDMENT NO. 5 MARCH 2017 
TO 
IS 1879 : 2010 MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS — SPECIFICATION 
CENTRIFUGALLY CAST (SPUN)/DUCTILE IRON PRESSURE PIPES FOR WATER, GAS 
AND SEWAGE 


(Third Revision) 


(Page 6, Table 2, S] No. xiv) — Insert the following at the end: 


SI No. Size Designation Wall Thickness Reinforcement 
Basic Size Tolerances Projection Width 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
xv) 8 10.0 -1.5 5.5 10.5 


(Page 8, Table 4, row 4, col 4) — Substitute ‘29’ for ‘28’. 


(Page 8, Table 4) — Insert the following row at the end: 


Size Designation Dimensions Nominal 
Al A4 Zal a b Al A4 Zal 
q) (2) (3) (4) (5) (6) () ~~ @&) 
8 — — 161 — — — — 


(Page 9, Table 5) — Insert the following at appropriate place: 


Size Designation Dimensions Nominal 
———— —_————__——"-+-———— =“ 
Al A4 a b c Al A4 
q) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2Ax* —_— 41 57 — — —_— 
2AxX% —_— 44 59 — — 
2Ax1l% — 52 62 — — — 
2Ax1h% — 55 63 _— — — 
3x% —_ 45 64 — — — 
3x% — 47 66 — — — 
3x1% —_— 57 71 — = = 
3x2 — 63 I3 — — — 
3x2% — 71 76 — = — 
4x4 — 50 78 — — — 
4x% — 56 80 _- — — 
4x1 — 58 81 — — — 
4x1% — 62 83 — — — 
4x1% — 64 85 — — — 
4x2 oa 68 86 — -- — 
4x2% — 76 90 — _ — 
5x2 -- 74 00 — -- - 
5x2% —_— 83 03 — — — 
5x3 — 89 06 — — — 
5x4 a 103 10 — — — 
6x2 — 77 15 — — — 
6x2% — 85 18 — — — 
6x3 — 91 19 — — — 
6x4 — 105 25 — — — 
6x5 — 118 30 — — — 


Amendment No. 5 to IS 1879 : 2010 


(Page 12, Table 10) — Insert the following at the end: 


Size Designation Dimensions Nominal Mass 
(Kg/100 pieces) 
a 
Bl Za2 a ‘mm’ Bl za2 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8 - 161 — — 


(Page 13, Table 11) — Insert the following under at appropriate place: 


Size Designation Dimensions Nominal Mass Size Dimensions Nominal Mass 
(Kg/100 pieces) Designation A. (kg/100 pieces) 
i 
Bl a b Bl b 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 
5x1x5 61 95 —_— 6x1x6 — 108 — 
5x1%x5 65 97 —_ 6x1% x6 — 112 — 
5x1l%4x5 68 99 — 6xl% x6 — 114 — 
5x2 x5 74 100 —_— 6x2 x6 _— 115 — 
5x2%x5 81 104 —_ 6x2% x6 — 118 — 
5x3x5 89 107 — 6x3 x6 —_— 119 — 
5x4x5 103 110 — 6x4x6 — 125 = 
6x5x6 118 130 — 


(Page 19, Table 21) — Insert the following at appropriate place: 


Equal Socket Size Reducing Size Dimension Nominal Mass (kg/100 Pieces) 
Designation Designation 
——.?S?_ > ———— 
M2 M2 R-L M2 M3 (5) 
(1) (2) (3) (4) 
— — 4x’% — 93 — — 
— — 4x% — 93 = — 
—- — 4x1 — 93 — — 
— — 4x1% — 93 — — 
— — 4x1% — 94 —_— —_ 
— — 5x1 — 109 — _— 
— — 5x1% — 109 -- — 
— — 5x1% — 109 — — 
oa — 5x2 — 109 — ~= 
— — 5x2% — 109 —_— — 
— — 5x3 — 109 — — 
— — 5x4 — 109 — — 
=o — 6x1 — 120 —- — 
= ~- 6x1l% — 120 — — 
— — 6x1’ — 120 — — 
— — 6x2 — 120 — — 
— — 6x2% — 120 — — 
— — 6x3 — 120 — — 
— — 6x4 — 120 a oo 
a= a 6x5 — 120 — — 
— — — 160 — — 


(Page 23, Table 25) — Insert the following at appropriate place: 


Size Designation Dimension Nominal, Max 
P4 a 
Min 
q) (2) (3) 
% 8 — 
4 32 — 
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